Dr Józef Klimecki | 


emerytowany Sędzia i Adwokat 


przeżywszy lat 56, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
2 lipca 1949 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 5 b. m. o godzinie 2 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


Żona, dzieci, wnuki i rodzina. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 6 b. m. o godz. 8 rano w kościele 00. Karmelitów przy ul. Rakowickiej. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
e ae Vi a in Drukarnia Związkowa w Krakewie, Mikełajska 13 
KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 3 — TEL. 525-43 
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